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PART III 


Medical Education Department 


RE - TENDER NOTICE 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


3 


7 Nos . 


[No . 30 /2011] 
No. C - 2024 /2011/DCK . 

16th September 2011 . 
The date and time of the tender for the Repair and 
CAMC of Dental Chairs and Dental Compressors invited 
for Government Dental College , Kottayam as per Tender 
Notice of even number dated 20 - 8 - 2011 is rescheduled as 
shown below . 


Repair and CAMC of Dental 
Compressor ( 3years) 
AMC alone for Dental 
Compressor (3 years) 


13 Nos. 


PAC – 5 lakhs 
EMD 1 % 
Cost of tender form — 1, 125 

Last date and time of tender sales — 27 - 10 - 2011 , 
3 p . m . 


Sl. 


Quantity 


No. 


Description of 
Works 

(2 ) 


(1 ) 


(3) 


1 


Last date and time of receipt of tender 
28 - 10 -2011, 3. p. m . 


Urgent repair and CAMC of 
Chairs with Unit and Operators 
stool 
(a ) Ordinary Dental Chairs 
(b ) Electrical Dental Chairs 
CAMC alone with Unit and 
Operators stool 
(a ) Ordinary Dental Chairs 
(b ) Electrical 


70 Nos . 
4 Nos . 


2 


The tender should be superscribed “ Tender 
No . 30 / 2011 , Repair and CAMC of Dental Chairs and 
Dental Compressors due on 28 - 10 - 2011 and addressed to 
the Principal, Government Dental College , Kottayam . 
Belated tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened on 29 - 10 - 2011 at 11 a.m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


13 Nos. 

1 No. 


18th OCT. 2011 ). 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


( 1) 


- ( 2) 


ഡെന്റൽ ചെയറുകളും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
സ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അ നു ബ ന്ധ 
സാ ധ ന ങ്ങ ളു ടെ സി . എ . എം . സി . 
മാത്രം 
( എ ) ഓർഡിനറി 
( ബി) ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഡെന്റൽ കമ്പസ്സറിന്റെ റിപ്പയറും 
സി . എ . എം . സി. യും (3 വർഷം) 
ഡെന്റൽ കമ്പസ്സറിന്റെ സി . എ . എം . സി . 
മാത്രം (3 വർഷം) 


അടങ്കൽ തുക - 5 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം 1 % 


Intending tenderers may obtain tender form the 
undersigned on cash payment during office hours ie ., 
10 a .m . to 3 p .m . Cheques, Drafts , Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender form . Duplicate tender 
forms can be obtained on additional payment. The tender 
form is not transferable and cost is not refundable . The 
undersigned reserves the right to cancel the tender at any 
time partially or completely without specifying any reason . 

Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post against Money Order inclusive of postal 
charges 50 Money Orders will be accepted only upto 
3 p . m . on 17-10 - 2011 . 

The Dental Chairs can be inspected during working 
days between 8 .30 a . m . and 2 p . m . The rate should be 
quoted for the urgent repair of Chairs etc . in the as is 
where is condition and CAMC for 3 years afterwards. 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ ഡെന്റൽ ചെയറുകളും 
അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും നന്നാക്കുന്നതിനും സി . എ . എം . സി . 
വയ്ക്കുന്നതിനും ഇതേ നമ്പരിൽ 20 -8 - 2011- ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന 
ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ സമയക്രമം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം 
പുനക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . ടെണ്ടർഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് 
നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
- 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്ക ണം . ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവ സ്ഥ കൾ മുത ലാ യ വ ടെണ്ടർ 

ഫോമി നൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന താ ണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണ മായോ യാതൊരു കാ ര ണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസിന്റെ വില - 1,125. 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 10 - 2011, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും- - 28 - 10 - 2011, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29 - 10 - 2011, 
11 മണി. 


Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal . 


TENDER NOTICE 


ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് മുകളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകു ന്ന തില്ല . ഓരോ 
ടെണ്ടറും പ്രത്യേകം മേലെഴു ത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8.30 - നും ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധി 
ക്കുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവ ഇപ്പോഴത്തെ 
നില യിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് 3 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട 
സി . എ . എം . സി . നിരക്കും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


No. 187/ 04 /IMCH . 

16th September 2011 . 
Sealed and competitive tenders are invited for 
collecting parking fee of Vehicles from 1- 12 -2011 to 30 - 11 - 2012 
of Institute of Maternal and Child Health, Kozhikode . 


Tender should be superscribed with the Tender 
Number 187 /04 / IMCH . 


എണ്ണം 


| Cost of tender form - 450 (Including Tax ) 


| കമ 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ 
- വിവരണം 


Last date and time of sale of tender form 
9 -11- 2011, 3 p. m . 


1 


Last date and time of receipt of tender 
10 -11 - 2011 , 5 p . m . 


ഡെന്റൽ ചെയറുകളും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
സ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുളള അനുബന്ധ 
സാധനങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ 
നിലയ്ക്കുള്ള റിപ്പയറും 3 വർഷ 

ത്തേക്ക് വേണ്ട സി. എ . എം . സി. യും 
( എ ) ഓർഡിനറി ചെയർ 
( ബി ) ഇലക്ട്രിക്കൽ ചെയർ 


| Opening date and time of tenders - 11 - 11 - 2011, 
11 a . m . 


Date upto which rate are to be firm — 30 -11- 2012 . 


18th OCT. 2011 ] 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Address to which tender form should be send 
Superintendent, Institute of Maternal and Child Health , 
Medical College , Kozhikode. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 9 - 11 - 2011 , 3 മണി. 


ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 11 - 2011, 5 മണി. 


- ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 11- 2011, 
- 11 മണി. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രം ആശു പ്രതി പരി സ രത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന 
വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിരിവ് 1- 12 - 2011 മുതൽ 
30 -11- 2012 വരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടത്തുന്നതിന് താൽപ്പര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക വ റിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
187 /04 / ഐ . എം . സി. എച്ച്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 450 . (ടാക്സ് അടക്കം) 


- ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം- സൂപ്രണ്ട്, 
ഐ . എം. സി.എച്ച്., മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


Institute of Maternal & Child Health , 
Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


